= 4 


Union La Calera 


31/10/2021 ds 20:30 


A Jutio Boscuiián Gonzólez 


O estádio municipal Nicotás Chatuán Nozar (to Catero) 


CAMPEONATO CHILENO - 2021 





Sebastián Sáez (3 


Williams Alarcón (pênalti) (3 


Melipilla 


+3 Gonzalo Sosa 


Matías Laba 


X Gonzalo Sosa (pênalti perdido) 


Alejandro Camargo 


DP Joaquín Moya 


Nicolas Orellana 


 cristopher Mesias Sepulveda 


+3 Gonzalo Sosa 


Gonzalo Castellani 


Andrés Segovia Hernández 


Gonzalo Castellani 


Union La Calera 
67 


asa 


Union La Calera 


1. Alexis Martin Arias 
6. Yerko Oyanedel 
17. Christian Vilches 
22, Nicolas Orellana & 
44 Williams Alarcóm 63 
8 Gonzalo Castellani & 
13. Matías Fernández Cordero 
19. Pedro Sânchez 
20. Matias Laba 
18. Sebastián Sãe; 
4 29. Luis Robles 


25. Miguel Vargas 
7. Ariel Martinez 
15. Gustavo lturra Matus 
27. À. Moreno Vargas 
38. Diego Jesús Martínez Fierro 


Ab Miguel Escalona 


Ls Estatísticas 


Posse de bola (%) 
Total de passes 
Passes corretos (%) 
Total de chutes 
Chutes no gol 
Escanteios 


Faltas cometidas 


df Escalações 


Banco de Reservas 


1/34. Damián Alberto Moreno Vargas 


26. À. Lacalle 


Melipilla 


1. Nicolás Peranic 
5. Cristian Toro 
13 Miguel Escalona 
420. Cristian Zavala 


27. Andrés Segovia Hernández & 


47. Joaquín Moya & 
8 Brayan Garrido 


410. Cristopher Mesias Sepulveda 


4 23, Alejandro Camar: 
2. Cristopher Barrera 
9. Gonzalo Sosa 


12. Eduardo Ayala 
13. Miguel Sanhueza Mora 
14 Gonzalo Lauler Godoy 


116. Mathias Vidangossy Rebolledo 


1/34. Martín Lara Collao 
11. José Luis Mufioz 
15. Diego Alvarado 





